CAMPEONATO PORTUGUÊS - 2021/2022 


6º RODADA 


Belenenses Gil Vicente 


18/09/2021 às 1400 
A Miguel Bertoto Nogueira 


O estádio Dr. magatnães Pessoa (Leiria) 


9 Talocha 

% Pedrinho 

% vitor Carvalho 
Sphephelo Sithole 


Carraça & 
Ziga Frelih (contra) 


Safira 


Belenenses 
sa 


364 


Belenenses 


1. Luis Philippe 
4. Tomás Ribeiro (o) 
14. Danny Henriques 
32. Yohan Tavares 
4 a. Sphephelo Sithole & 
16 César Sousa 
4i7.Carraça 6 
4 27. Chima Akas 
19. Chico Teixeira 
Jos. Safira & 
4 64. Rafael Camacho 


31. João Monteiro 
24. Christian Marques 
133. Trova Boni 
17. Pedro Nuno 
11, Andrija Lukovié 
f/21. Thibang Phete 
30, Sandro 
1 18. Alioune Ndour 
129. Camará 


+3) Giorgi Aburjania 


Ls Estatísticas 


Gil Vicente 


Posse de bola (%) 56 
Total de passes. 463 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 


Gil Vicente 


1.Ziga Frelih gp 
2. José Carlos 
3. Lucas Cunha 
26. Ruben Fernandes (c) 
31. Talocha & 
8 Pedrinho & 
bio. Kanya Fujimoto 
121. Vitor Carvalho 
47. Bilel Aouacheria 
9, Fran Navarro 
4 29. Samuel Lino 


Banco de Reservas 


12. Brian Araújo 
4. Diogo Silva 
5. Emmanuel Hackman 
55. Henrique Gomes 
f 15. Giorgi Aburjania 
1/17. Boubacar Hanne 
57. Matheus Bueno 
177. Murilo 
tes. Élder Santana 





